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桃 小 食心虫 卵 和 稻 绿 暑 卵 的 扫描 电镜 观察 


夏 弗 额 
《中 国 科学 院 动 物 研 究 所 ) 


一 、 束 


昆虫 的 久 除 大 小 差异 而 外 ， 形状 繁多 , 有 卵 过 的 表面 结构 更 是 多 种 多 样 。 这 就 为 坚 别 昆虫 卵 , 研 究 旷 
壳 的 结构 和 功能 ,提供 了 依据 (D5ring 1955，Hinton 1970)。 

Hinton (1969, 1970) 使 用 扫 措 电镜 观察 昆虫 旷 , 做 了 大 量 工作 。 笔者 近年 也 利用 扫 措 电镜 观察 了 
若干 种 类 的 昆虫 卵 壳 结构 特征 。 本 文 报道 挑 小 食心虫 和 舟 绿 暑 孵 壳 的 扫描 电镜 观察 。 

桃 小 食心虫 属 鳞 翅 目 姓 果 蛾 科 ,是 荚果 ,更 , 梨 ,山楂 等 果实 的 重要 害虫 之 一 。 路 多 产 于 果实 芍 洼 部 
和 梗 汗 部 和 叶 背 脉 基部 ,一 肉 可 产 卵 50 余 粒 ,最 多 可 达 200 粒 。 

稻 绿 晴 属 半 想 目 晴 科 ,是 世界 性 分 布 的 多 食性 害虫 , 除 普 遍 为 害 水 稻 外 ,还 为 害 粟 . 麦 . 高 粱 .玉米 、 
大 豆 , 棉 , 苦 麻 ,甘蔗 、 柑 桔 、 茧 果 、 烟 草 等 。 卵 产 在 稻 叶 上 ，40 一 50 粒 力 至 百 余 粒 排列 成 2 一 6 行星 块 状 。 

二 、 材 料 和 方法 

桃 小 食心虫 卵 系 采 自 北京 西山 农场 果园 。 稻 绿 贱 卵 系 由 四 川 省 农 科 院 植 保 所 提供 。 

桃 小 食心虫 虫 先 经 成 二 醋 固 定 。 再 经 乙醇 梯度 脱水 ,经 过 丙酮 溶液 后 移 人 蔡 中 ,然后 将 样 显 淄 人 含 
50% 蒜 烯 的 环 氧 丙 烧 中 , 于 45% 历时 20 分 钟 、 再 放 人 在 45% 溶化 的 就 烯 液 中 20 分 钟 , 室温 下 冷却 ， 
再 放 入 真空 干燥 器 中 抽 真 空 ,直至 坎 烯 升华 逸 去 〈 夏 邦 颖 等 1979)。 经 此 苞 烯 升华 法 处 理 后 的 桃 小 食 心 
虫 卵 进行 金属 燕 涂 手续 制 成 供 扫描 电镜 观察 样品 。 稻 绿 暑 矿 过 很 硬 , 不 需 经 孩 烯 升华 处 理 步 又。 将 和 欲 
观察 样 吕 用 导电 肪 或 阿拉 伯 胶 粘 于 经 过 清洁 处 理 的 铝 片 (8 x 8 毫米 ) 上 ,在 真空 茸 涂 器 内 ,用 白金 丝 进 
行 旋转 燕 涂 覆盖 样品 ,这 种 处 理 可 使 金属 覆盖 均匀 , 燕 涂 后 的 样品 放 在 干燥 器 中 备用 。 

利用 JSM-03 和 国产 DX-3 型 扫 措 电镜 进行 观察 并 拍摄 照片 。 


三 、 结 有 果 和 讨论 


二 


(一 ) 桃 小 食心虫 办 壳 结构 特征 

桃 小 食心虫 新 产 旷 呈 梅 红色 , 咯 呈 椭 阅 形 ( 似 荡 枝 状 ), 长 径 约 0.4 毫米 , 短 径 约 0.3 毫米 (图 版 [- 
1)， 卵 壳 厚 约 1.5 微米 。 

旷 的 顶端 是 受精 孔 区 ， 受精 孔 位 于 该 区 中 央 , 其 四 周 有 一 圈 突 起 于 邦 壳 表面 的 花饰 ,一 般 由 8 一 
9 个 小 叶 组 成 , 每 个 花饰 小 叶 呈 椭圆 形 ， 长 约 16 一 18 微米 ， 边缘 突起 于 卵 面 ， 高 约 4 一 6 微米 (图 版 I- 
2)。 

在 受精 孔 花 饰 小 叶 的 外 缘 , 生 有 2- 一 3 圈 “Y?” 形 突起 , 每 个 突起 长 约 50 微米 , 其 上 密布 线 毛 状 小 突 
起 ,顶端 分 为 丙 叉 ,如 有 第 三 圈 突 起 ,突起 个 体 明 显 减 小 。 根 据 “Y” 形 突起 的 着 生 部 位 ,与 其 他 有 受精 孔 
区 花饰 结构 的 昆虫 孵 对 比 , 这 种 “Y” 形 突起 是 受精 孔 区 外 围 花 饰 特 化 而 成 ,这 是 桃 小 食心虫 卵 的 特征 之 
一 (图 版 [~-3)。 

本 文 于 1979 年 3 月 收 到 。 


工作 中 承 清 华 大 学 电镜 室 王 运 辉 同志 和 我 所 电镜 室 李 文 浩 同志 协助 扫描 电镜 观察 ,我 所 于 延 分 , 曹 守 丰 同志 协 
助 洗 印 照片 ,一 并 致谢 。 
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在 桃 小 食心虫 受精 孔 区 以 外 的 卵 面 上 ， 分 布 着 呈 贝 沉 状 突起 ,其 间 着 生 有 突出 于 卵 面 的 气孔 开口 
气孔 开口 直径 约 0.3 微米 (图 版 I-4)。 

(二 ) 稻 绿 里 旷 过 结构 特征 

稻 绿 岸 旷 呈 圆 乾 状 , 土 黄色 ,直径 约 0.9 毫米 ,高 约 1.2 毫米 ( 见 图 版 1-5)。 卵 面 中 央 区 域 无 受精 筷 
区 .未 见 受 精 孔 。 但 在 卵 面 外 缘 , 除 细小 颗粒 状 结构 外 ,排列 有 一 图 呼吸 角 , 共 32 个 。 经 放大 观察 表明 ， 
每 个 呼吸 角 自 卵 面 四 洼 处 伸 出 (图 版 [56,7), 末 端 脱 大 成 榨 状 ,直径 约 20 微米 ,表面 网 孔 状 ,可 形成 呼吸 
气 盾 。 呼 吸 角 全 长 约 5 微米 ,末端 胶 大 向 上 的 中 央 部 位 , 皆 有 一 个 直径 约 为 3 微米 的 开口 ,是 为 受精 孔 
《图 版 -7, 8)。 在 印 壳 内 面 ,在 相当 于 受精 孔 开 口 的 部 位 ,有 一 排 受 精 孔 管 ,并 从 其 着 生 部 位 向 卵 中 心 方 
面 延伸 。 图 版 1-9 示 两 个 受精 孔 管 . 这 种 管道 结构 较 脆 弱 , 远 端 部 分 已 脱落 。 据 此 确认 呼吸 角 上 的 贺 形 
开口 是 受精 筷 , 受 情 孔 向 旷 壳 内 面 延伸 出 受精 孔 管 结构 。 可 见 当 受精 时 ,精子 自 受精 筷 通 过 受精 筷 管 进 
和信 卵 内 。 这 样 , 稻 绿 晨 卵 的 受精 孔 数 目 与 呼吸 角 的 数目 是 一 致 的 , 即 每 一 呼吸 角 上 皆 有 一 个 受精 孔 。 

在 已 被 观察 过 的 昆虫 卵 中 , 卵 表面 的 一 定 部 位 ,大 多 有 受精 和 孔 区 结构 ,其 中 心 是 为 数 不 等 的 受精 孔 ， 
在 受精 孔 周 围 是 不 同 花 纹 的 受精 孔 花 饰 。 本 文 观察 到 桃 小 食心虫 卵 受 精 孔 只 有 一 个 , 其 受精 孔 区 花饰 
贤 具 特色 ,受精 孔 花 饰 排 成 一 图， 每 个 花饰 小 叶 按 缘 部 分 显著 突起 于 卵 面 ， 使 受精 孔 处 于 四 洼 处 。 不 仅 
如 此 ,在 这 图 受精 孔 花 饰 外 转 的 花饰 , 则 特 化 形成 “Y” 形 突起 , 这 在 已 报道 的 氏 茵 目 虫 及 中 是 唯一 仅见 
的 。 

柏 绿 铸 旷 的 卵 面 中 央 并 无 特定 的 受精 孔 区 。 经 扫描 电镜 观察 , 稻 绿 晨 卵 面 排列 成 环 的 小 齿 状 物 , 实 
为 呼吸 角 气 盾 结 构 。 已 有 文献 报道 半 妃 目的 一 些 赌 列 卵 利用 呼吸 角 行 气 盾 呼 吸 (Hinton 1970)， 显 然 
稻 绿 雕 卵 也 是 如 此 。 还 观察 到 在 稻 绿 晨 用 的 每 个 呼吸 角 末 端 脱 大 处 , 肖 有 一 个 受精 孔 开口 ,这 已 为 在 其 
卵 沉 内 面相 应 位 置 处 有 受精 孔 管 分 布 所 证 实 。 稳 绿 赌 旷 面 上 的 一 排 突起 兼 具 两 种 结构 和 功能 ， 其 上 的 
呼吸 气 盾 进 行 气体 交换 ,而 受精 孔 开 口 是 为 精子 进入 卵 内 的 通道 。 Southwood (1956) 称 这 结构 为 受精 
孔 突 起 (Micropylar process), 但 笔者 认为 这 种 突起 的 膨大 结构 主要 为 扩大 呼吸 气 盾 面 识 , 故 在 本 文中 称 
之 为 呼吸 角 , 从 而 认为 受精 孔 开 口 于 呼吸 角 上 。 
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夏 郑 疾 : 桃 小 食心虫 卵 和 御 绿 赌 卵 的 打 描 电镜 观察 图 版 1 








1 .和 饮 小 食 心 于 多 的 扫 措 电镜 观察 上 部 示 受 精 乱 区 【0x 

2. 桃 小 食心虫 卵 受 精 孔 这 的 扫描 电镜 观察 ” 示 受 精 孔 花饰 及 "站 ? 形 突起 ”250 六 

3. 桃 小 食心虫 虫 受 精 孔 伦 饰 ， 示 受精 孔 花 饰 隆起 于 卵 壳 表面 ,受精 孔 位 于 花饰 小 叶 基部 .1100x 
4. 挑 小 食心虫 卵 素面 结构 ” 示 久 莲 上 椭圆 形 突起 ,和 分 布 于 其 闻 的 气孔 开口 突起 ”550X 

5. 稻 绿 娘 孵 面 的 扫描 电镜 观察 ”呼吸 角 治 卵 面 边缘 排列 成 一 环 ，、50 藉 
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6. 种 绿 峰 旷 面 上 几 个 呼吸 解 的 侧面 观 300X 

7 , 称 绿 贱 卵 面 上 的 一 个 呼吸 角 的 扫描 电镜 观察 ” 示 呼 吸 角 自 孵 沉 凹 洼 处 延伸 出 来 ， 表 面具 网 孔 结 
构 , 气 盾 末 端 脱 大 ,其 上 有 一 受精 孔 开 口 700X 

8 . 稻 绿 姥 邹 受精 孔 开 口 的 扫描 电镜 观察 ” 示 受 精 孔 开口 于 呼吸 气 慎 间 3000xX 

9. 稻 绿 早 卵 党 内 面 上 的 受精 孔 管 。 示 两 个 受精 筷 管 ,着 生 处 位 于 孵 党 边缘 ,向 卵 中 心 方向 延伸 700X 









































